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Antrag 

der Gruppe der PDS 


Kein Einsatz der Bundeswehr im früheren Jugoslawien 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag lehnt eine Beteiligung der Bundeswehr 
an der geplanten peace implementation force (IFOR) im früheren 
Jugoslawien ab. 

Bonn, den 28. November 1995 

Dr. Gregor Gysi und Gruppe 


Begründung 

1. Der Einsatz deutscher Soldaten auf dem Balkan ist schon al- 
lein aus historischen Gründen abzulehnen. Er könnte die Ge- 
fahr einer Eskalation hervorrufen, zumindest aber würde er ein 
weiteres Konfliktpotential einführen. 

2. Die Überwachung von Friedensvereinbarungen ist Angele- 
genheit der Vereinten Nationen, keinesfalls Aufgabe der 
NATO. Es ist weder jetzt noch in Zukunft wünschenswert oder 
erforderlich, einem Militärpakt solche Aufgaben zu übertra- 
gen. 

3. Ein Einsatz der Bundeswehr im Rahmen von IFOR schließt er- 
neut einen Kampfauftrag der Bundeswehr im Ausland ein und 
würde somit einen weiteren Schritt in Richtung einer Militari- 
sierung der deutschen Außenpolitik darstellen. 
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